Tabclla delle tensioni. 


«Coribante» Marelli 

£ un apparecchio a quattro valvole ri- 
ceventi ed una raddrizzatrice. 

La figura ilhistra il circuito che e il 
classico ad amplificazione diretta. 

Sono usate sull’apparecchio due val¬ 
vole amplificatrici di aha frequenza del 
tipo schermato a coeffieiente d’amplifica- 
zione (35-51), una rivelatrice a carat- 
teristica di placca ’24 accoppiata ad un 
peniodo ’47 a resistenza-capacita. 


La regolazione del volume avviene va- 
riando la tensione di griglia delle due 
51, a questo scopo e usato il potenzio- 
metro da 10.000 Ohm provvisto di in- 
terruttore generale. 

In serie al filo d’antenna vi e un com¬ 
pensator* che va regolato una volta per 
sempre; serve per portare l’apparecchio 
al miglior funzionamento con una data 
antenna. 11 diaframma elettrico va inse- 
rito nell’apposito « Jack » che si trova 
posteriormente. Questo Jack include una 









